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PART III 
Public Works Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി . ടി .എൻ. / 5 / 2016 - 17 . 


2016 ജൂൺ 9. 


2 


55/2016 - 17 - എം . എൽ. എ .- എ . ഡി. എഫ് .- - 
ഇരിക്കൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം- കണ്ണൂർ 
ജില്ലയിലെ ഉളിക്കൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി 
സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീ 
കരണം - 3,48,428 
56 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി 
ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ ഡീസൽ 
ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ - 4, 50 ,513 


8 ,800 


3 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് മത്സര സ്വഭാവ 
മുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
12 - 7 - 2016 , 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 
3.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന 
തു മാ ണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത 
പവ്യത്തിദിവസം ദർഘാ സു ക ൾ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

- നിരത 
നമ്പർ - പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
- അടങ്കൽ തുകയും 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 


11 ,300 


57 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ 
സി . കെ . ജി . എം . ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജിലെ പി . ജി . ബ്ലോക്കിൽ അധിക 
ഫ്ളോറുകളുടെ നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീ 
കരണം - 2, 09 ,780 


5, 300 


5 


1 54 / 2016 - 17 - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ 

ഡെലമ്പാടി പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ 
നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 4,26,016 10 , 700 


58 / 2016 -17 - കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് 
ലെപ്രസി ആശുപത്രിയിലെ മെയിൽ 
വാർഡ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം- 4,40, 258 


11, 100 


473 


5th JULY 2016) 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( 1) 


- ( 2 ) 


(3 ) 


6 


59 /2016- 17 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി . എഫ് . 
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ എടക്കര 
ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം - 
- 3 , 61, 945 

- 9 , 100 


60 / 2016 - 17 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി . എഫ് . 
2012 - 13 - മലപ്പുറം ഇരിംബിലിയം ഗവൺമെന്റ് 
ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നി ർ മ്മാ ണ - വ ദ തീ ക ര ണ - 
3, 05 ,268 


ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ത പാ ലി ലു ണ്ടാ കു ന്ന 
കാല താ മ സ ത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്ത ര വാ ദി യാ യി രി 
ക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 ( 02 ) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 - 00 - 111- 99 എന്ന ശീർഷക 
ത്തിലും ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, 
കരാ റു കാ രുടെ നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ 

പ്പെ ടു ത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറ ത്തിലുള്ള 
( പാഥ മിക കരാർ - 2 00 - ന്റെ മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ ടൈപ്പ് 
ചെയ്തത് എന്നിവ ആവ ശ്യ മായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), ( ഒപ്പ്) 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673 020. എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഫോൺ- 0495 -2371857. 

എഞ്ചിനീയർ. 


7 ,700 
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- 61/ 2016 -17 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി . എഫ് . 
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തുവൂർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി 
സ് കൂ ൾ കെട്ടി ട ത്തിന്റെ നിർ മ്മാ ണം 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,24,588 


8 , 700 


- 62 / 2016 - 17 - മ ല പ്പുറം ജില്ല യിലെ വണ്ടൂർ 
ഗവൺ മെ ന്റ് വെവാ ക്കേ ഷ ണ ൽ ഹ യ ർ 

സെ ക്ക ണ്ടറി പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടി ട 
ത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം- - 
3, 83 ,700 


9 , 600 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


10 63 / 2016 - 17 -ാമ ലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂക്കു തല 

ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിട ത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - വൈദ്യു തീ 
കരണം - 2,68,325 

6, 800 
11 64/ 2016 - 17 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി . എഫ് . 

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുവാലി ഗവൺമെന്റ് 
ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 2,77,244 7,000 


12 


- 65 / 2016 - 17 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി . എഫ് . 
മലപ്പുറം പുല്ലാനൂർ മീഞ്ചന്ത ഗവൺമെന്റ് 
വെക്കേ ഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം 
- 3,35 ,616 

- 8 ,400 


നമ്പർ ഇ .എൽ.എസ്. ഡി . ടി .എൻ./ 05 / 2016 - 17 . 2016 ജൂൺ 15. 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
വൈദ്യുത വിഭാ ഗം അ സി സ്റ്റന്റ് എക് സി ക്യുട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 15- 7 - 2016 , 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3. 30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കു ന്ന തു മാ ണ് . പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി 
ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 
(1) ( 2 ) 

( 3) 


3, 100 


ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1- നും 
5 - നും - 945, ക്രമനമ്പർ 2, 7 , 12 ഇവയ്ക്ക് - 735, ക്രമനമ്പർ 
3- ന് - 1,050 , ക്രമനമ്പർ 4 - നും 8 - നും - 525, ക്രമനമ്പർ 
6- നും 9 - നും - 840, ക്രമനമ്പർ 10 - നും 11 - നും - 630. 

- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 3, 5 
ഇവയ്ക്ക് 45 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 30 ദിവസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " എ , " ബി , സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 

- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 10 
ദിവസത്തിനുമുമ്പുമുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 
ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്തെടു ക്കേ ണ്ടതും എക് സി ക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പവ ത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം 
ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


1, 000 


1 55 / 2016 - 17 - കുന്ദമംഗലം സി . ഡി. ആർ. എഫ്. 

കെട്ടിടത്തിന്റെപുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഭാഗത്തിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം - 1,23,556 
2 56 / 2016 - 17 - കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
മിനിച്ചാത്തങ്കാവ് അംഗനവാടി ( സി 148 ) 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 
- 37 ,138 
57 / 2016 - 17 - കൊടുവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 
കോളാരിപ്പൊയിൽ അംഗനവാടി ( സി 84) 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- 51,569 
58 / 2016 - 17 ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
പുളങ്കോടുമല അംഗനവാടി ( സി 113 ) കെട്ടിട 
ത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം 
- 42 , 297 


1 , 300 


1, 100 


474 


5th JULY 2016] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


- ( 1) 


( 2 ) 


(3) 


( 2 ) 


5 59 | 2016 - 17 - മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
മുഴപ്പാലം അംഗനവാടി ( സി ) കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 37,138 


1, 000 


1, 800 


6 60 / 2016 - 17 - -ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 

കാവുങ്ങൽ അംഗനവാടി ( സി 98 ) കെട്ടിട 
ത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- വൈദ്യു തീ ക രണം 
37 , 138 


1, 000 


20 74/ 2016 - 17 - മേപ്പയ്യൂർ, ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തിലെ മൊയിലോത്ത് വെറ്ററിനറി 
ആ ശു പ്രതിയു ടെ വ ദ തീ ക ര ണം 

( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 72,000 
21 75 / 2016 -17 - വടകര ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് 

മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അധിക കമ്പ്യൂട്ടർ 
പ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 48,780 
76 / 2016 - 17 - കുറ്റ്യാടി ഗാ മ പ ഞ്ചാ യ ത്തില 
അം ഗ ന വാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ( സി 146 ) 

നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 38, 168 
- 77 / 2016 -17 - വ ള ം ( ഗാ മ പ ഞ്ച ാ യ ത്തി ല 

അം ഗ ന വാടി കെട്ടിട ത്തിന്റെ ( സി 161) 
നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 38, 168 


1, 300 


22 


2,500 


1, 000 


23 


2 , 400 


1, 000 


7 61/ 2016 - 17 - വടകര മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

റീ സർവേ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിലെ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം - 99,034 
8 62 / 2016 - 17 ചാത്തമംഗലം സബ് രജിസ്ട്രാർ 
ഓഫീസിന്റെ പുനർ വൈദ്യു തീ ക രണം- - 

92, 594 
9 63/ 2016 - 17 - കൊയിലാണ്ടി സബ് കോർട്ടിലെ 

അധിക വൈദ്യു തീ ക രണം - 1,00,835 
10 64 / 2016 - 17 - കൊയിലാണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസിന്റെ പുനർ വൈദ്യു തീ ക രണം 

1, 45,795 


2 , 600 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) - 
ക്രമനമ്പർ 1 - നും 3 - നും കമനമ്പർ 7 മുതൽ 10 വരെയും 
ക്രമനമ്പർ 16, 17 19, 20 ഇവയ്ക്കും 525, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
315. 


3 ,700 


- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " എ , " ബി , " സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 
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- 65 / 2016 - 17 - - മട വൂ ർ ( ഗാ മ പ ഞ്ചാ യ ത്തി ല 
മൊടയാനി അംഗനവാടി ( സി നമ്പർ 89 ) 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 
- 37 , 903 


1,000 


6 00 


12 66 / 2016 - 17 - വടകര എൻ ഡി പി എസ് കോടതി 
യിലെ വൈദ്യുതീകരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 

പാപ്പർട്ടി റൂമിലെ അധിക വൈദ്യു തീ 
കരണവും- - 21,111 
13 67 / 2016 - 17 - കുറ്റ്യാടി സബ് രജിസ്ട്രാർ 

ഓഫീസിന്റെ വൈദ്യുതീകരണ അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ - 40 ,102 
14 68 / 2016 - 17 - പയ്യോളി മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് 

കോടതിയിലെ വൈദ്യുതീകരണ അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ - 15 ,586 
15 69 / 2016 - 17 - നാദാപുരം സബ് രജിസ്ട്രാർ 

ഓഫീസിൽ അധിക കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലറ്റുകൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ - 10, 934 


1, 100 


400 


3 0 0 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15 ദിവസം. 

ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd .gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസ 
ത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യ മാ ണ് . ആയത് കരാ റു കാർ 
ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടു ക്കേ ണ്ട തും അ സി സ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചി നീ യർ, പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് 
നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ത പാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാല താ മ സ ത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്ത ര വാ ദി യാ യി രി 
ക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 -800 - 96 ( 02 ) 
എന്ന ശീർഷകത്തിലും നികുതി 00 4 0 - 00- 111 - 99 എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് 
നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള 
(പാഥ മിക കരാർ - 2 00 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ ടൈപ്പ് 
ചെയ്ത് എന്നിവ ആവ ശ്യ മായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), അസിസ്റ്റന്റ് 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673 020, എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഫോൺ- 0495 -2371857. 

എഞ്ചിനീയർ. 
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70 / 2016 - 17 - മേപ്പയ്യൂർ, ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായ 
ത്തിലെ വനിതാ കാന്റീൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
- 66 , 415 


1, 700 


17 


71 / 2016 - 17 - മേപ്പയ്യൂർ, ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ അംഗനവാടികളുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
- 1, 62 , 000 


4, 100 


1,200 


18 72 / 2016 - 17 - മേപ്പയ്യൂർ, ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ അധിക വൈദ്യുതീ 

കരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 45,000 
19 73 / 2016 - 17 - മേപ്പയ്യൂർ, ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തിലെ ഇടച്ചേരിച്ചാൽ സാംസ്കാരിക 
നിലയത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) - 87,000 


2 ,200 


475 


